Tomasz Kwiatkowski 


majster szklarski, 


przeżywszy lat 70, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 6 grudnia 1690 roku. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok z domu pod l. 12 przy ul. Szewskiej we czwartek dnia 8 b. m. o godzinie 2 popołudniu wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele Najśw. Maryi Panny w piątek dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano odprawić się mające. 


